Mgr ROBERT 


SITEK 


sędzia Sądu Powiatowego w Rzeszowie 


przeżywszy lat 52, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 16 maja 1953 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 19 b. m. o godzinie 4 po poł., 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim bólu i smutku: 

żona, córka, syn, synowa i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 19 b. m. o godz. 9 rano w kościele 
św. Mikołaja. 


